WOJCIECH KUŻMA 


KAMERDYNER, 


przeżywszy lat 49, po długich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 6 lutego 1908 r. 


W smutku pozostała żona wraz z rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i po- 
bożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w poniedziałek dnia 9-go b. m. 
o godzinie 3-ciej po południu z gmachu Collegium Medicum na Grzegórzkach, wprost na 


miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego w Krakowie. ul. Kopernika L. 8. DRUK W. KORNECKIEGO W KRAKOWIE. 


